



LES ROSES. 3 9 

ROSA MUSCOSA. 

R. (Muscosa simplex ) germinibus ovatis; caljcibus et pedunculis 
muscosis; petiolis rcimulisque hispidis et glanduloso-viscosis ; floribus 
simplicibus; spinis ramo rum numerosis rectis. Andrews, Roses. 

ROSIER MOUSSEUX. 


DESCRIPTION. 

\ 

Les tiges de ce Rosier, qui forment un buisson elevé de 
deux á trois pieds, sont couvertes d’aiguillons nombreux, 
droits, inégaux, trés-aigus. Les feuilles sont composées de 
cinq folióles ovales, pubescentes en - dessous, á dentelures 
inégales et munies de glandes veis les bords, portees par un 

pétiole velu, sans aiguillons. Les pédoncules, les ovaires, ^ ^ 

ainsi que les lobes pinnatifides du cálice, sont hérissés de 

longs poils, d’un vert brun, glanduleux, visqueux, dont 

la reunión offre á Foeil l’image d’un amas de mousse. Les 

fleurs, de cinq pétales, d’un rose elair, et les poils qui en- 

veloppent leur cálice, répandent une odeur suave et péné- 

trante. 

Cette Rose est íigurée dans Andrews. 

OBSERVATIONS. 

Le Rosier Mousseux á fleurs simples, encore trés-rare en 
France, nous vient de l’Angleterre, oü il a fleuri, pour la 
premiére fois, dans les jardins de la comtesse de Wándes, a 
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